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CONCEPTO TÉCNICO DE REINTEGRO AL ALMACÉN GENERAL 


Fecha: 


INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE DEL ELEMENTO 


Nombre 


Documento 


Dependencia 


Ubicación 


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ELEMENTO 


Nombre del Elemento: 


Marca: 


Modelo: 


Serial: 


Placa de Inventario: 


ESTADO ACTUAL DEL ELEMENTO A REINTEGRAR 


CONCEPTO TÉCNICO 


Firma (Quien emite el concepto) 


Nombre 


Documento 


Dependencia 


